OLYMPUS^ 


mm 

デジタルカメラ 〔圓 2 り 

使い方早わかり 
ガイド 



デジタルカメラ E -2 □をお買い求めいたださ、ありびとラござ 
います。 


この『使い方早わかりガイド』の説明にそって操作するだけ 
で、高画質の画像を簡単に撮影でをます。 

マニュアル設定による撮影やそのほかのを彩な機能について 
は、付属の取扱説明書をお読みください。 


A E -20 をお使いになる前に、取扱説明書の r 安全にお使いいただくため 

' 胃に」をぶ、ずお読みになり、取り扱い上の注意事項をお守りください。 

準備しましよラ 


1中身を確認しましよう 

最初に必ず箱の中身を確認して、次のをのび入っているか確認してください。 



万が一、不足しているをの、破損しているちのなどびありました5、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
その他ご不明な点は、裏面の r アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)」にお問い合わせください。 


6-20® い方早わか0ガイド I 


2ストラップを取り付けます 

ストラップの端をカメラ本体のストラップ取付金具に通し、ストラップの端を図の矢印にしたびって留め具に通します。 
ストラップびピンとなるように引いて、抜けないことを確認した！5、反対側も同じように取り付けます。 



(このをのイラストでは、ストラップを省略していまず) 


3電池を入れます 

パワースイッチの白い線び OFF に合っていることを確認します。次に、バッテ U ホルダの開閉ツマミを起こして g の方向へ回 



図のように同おの U チウム電池パック CR - V 3 をバッテ U す J レダに入れます。 

バッテ U ホルダをカメラに奥まで巧し込んだ5、開閉ツマミを0に合うよう回して倒します。 



4スマートメディアをセットします 

力ードカバー□ックの丸い突起を巧しなび5上にず5し、力ードカバーを開をます。 
手前の挿入□に、奥に軽く突を当たるまで差し込み、力ードカバーを閉じます。 







OLYMPUS 


撮影しまし 


1 p (プ□グラムモード)にセットします 

モードダイヤルを回して、 P を間に合わせます。 
フラッシュを使うときは、フラッシュボタンを巧してフラッ 
シュを起こしておをます。 

2電源を入れます 

パワースイッチを回して、白い線を ON に合わせます。 

電源び入り、コント□—ルノ くネルに電池残量や撮影可能枚数び 
表でされます。 

3フォーカスモードスイッチを 

AF (オートフオーカス)に合わせます 



4カメラを被写体:(撮露したいをの)に向！けます 

ファインダをのぞいて、被写体に AF 夕ーゲットマークを重ね 
ます。 

AF ターゲットマークび鮮明に見えないとさは、視度調整 IJ ン 
グを回して、鮮明に見えるようにします。 

5化大(ズーム）してみましよラ 

ズーム IJ ングを左に回すと、被写体び}広大されます(望遠)。 
ズーム U ングをちに回すと、撮影範囲び広くなります(広角)。 


6ピントを合わせます(半巧し） 

被写体にカメラを向けたまま、シャッターボタンを軽く巧しま 
す。ピピッと音びしてピントと露出び自動的にミ央まり、ファイ 
ンダの中の左下で〇び点なします。 

ファインダの中の左下で〇び点滅するとをは、ピントび合って 
いません。指をはなし、もう一度、シャッターボタンを軽く巧し 
て < ださい。 



AF 夕ーゲット 


視度調整リング マーク 



〇 

ピントが合ラと点口し、 
ピピッと音がしまず。 
ピントが含わないと点滅 
しまず。 


を 

被写体び暗く、フラッ 
シュが必要なときに 
点;域しまず。 


全巧し 


7 撮露します(を}甲し） 

シャッターボタンを半押しした状態か5、さ5にボタンを押し込むと撮影されます。 
フラッシュび起をているとさは、フラッシュび必要とカメラび判断すると自動的に 
フラッシュび発光します。 



シャッターボタン 


8撮露を続けるには 

巨〜7の操作をくり返します。 

コント□-ルパネルのメモ U ゲージび点滅しているとをは、撮影でをません。 
しば5く待って、点滅しなくなってか5撮影してください。 

ファインダに 「Card 0」と表示されたときは、それじ(上 スマー トメディアに記録 
でをません。新しい力ードを用意するか、不要な画像を消去して記録するため 
の空さをつくってください。付属の USB ケーブルを使ってパソコンと接続し、 
力ード内の画像をパソコンに保存することびでをます。くわしくは取扱説明書 
をお読みください。 



続けて撮該でさる撮農でをない 


9画像をお詔しましょう 

撮影した画像は、液晶モニタに表示して確認でをます。 

モードダイヤルを回して、囚を田に合わせると、最後に撮影した 
画像び液晶モニタに表示されます。 

別の画像を表示したいときは、ち図のように十字ボタンを操作し 
て < ださい。 

撮影を続けるとさは、モードダイヤルを回して、 P を田に合わせ 
ます。 

電源を切りましょう 



10 コマ 次へ 


フラッシュを起こしているときは閉じ、パワースイッチの白い 
線を OFF に合わせて電源を切ります。 

カメラを使用しないとをは、必ず電源を切つてください。電源 
を入れたままにしておくと電池び消耗します。なお、節電のた 
め、操作せずに1分たつと液晶モニタの表示び消え、1時間たつ 
と電源び切れます。 

アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ） 


札幌 . 

...01 1-231-2338 

爵岡 . 

...0 已 4-253-22 已〇 

広 島 . 

..........082-222-0808 

仙台 ... 

...022-218-8437 

名ち屋… ........ 

. 〇已 2-201-9 已8百 


..092-724-821 已 

新漏 . 

...02 曰-24己-7343 

金ミ尺 . 

.076-2 色 2-82 已9 


.099-222 -已087 

東京(八王子）... 

...0426-42-7499 

大阪 . 

.06-62 己 2-0 已06 

沖縄 . 

.098-8 邑 4-2548 

粒、本 . 

...0263-3 巨-2413 

高松 . 

.087-834-6180 




※上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、才 U ン"スカスタマーサポートセンターに転をされまず。アクセスポイントまでの雷話料金はお客様のご負担となりまず 
ので、ご了承 < ださい。なお、調査のため、回答までにお時間をいただくことびありまずのでご了承ください。 

営業時間9 :30〜17 :〇〇は•日曜、祝日および興社定休日を除く） 

※才 U ンバスホームぺージ http://www.cilympus.co.jp/ でデジタルカメラおよび関連製品の情報を提供しておりまず。 VT 320201 



























